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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 553] 
No. 553] 


नई दिल्‍ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्रहायण 8, 944 


NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA I8, 944 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 9 दिसम्बर, 2022 


का.आ. 5749(अ).--केंद्रीय सरकार, बॉयलर अधिनियम, 4923 ((923 का 5) की धारा 27क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए, केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग 
संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 73/(अ), तारीख 6 फरवरी, 20:9 में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात्‌ :-- 


2. 


उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 2 से 57 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम 
संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-- 


0 J 


श्री सोमेंद्र नाथ चौधरी, 

प्रमुख बॉयलर निरीक्षक, असम 

लालमती, बसिस्था, एनएच-37, पी.ओ. बेल्टोला, 
Tatelet-78029, 

असम 


सदस्य 


899 GI/2022 


qd) 
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श्री बी उमा महेश्वर राव, 

बॉयलर निदेशक, आंध्रप्रदेश 

प्लाट सं. 74-37 5 और 6, 

डी. सं. 54-0-9, दूसरी मंजिल, 

ऑटो नगर न्यू टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, 


जवाहर ऑटो नगर, 
विजयवाड़ा -520007, 
आंध्र प्रदेश 


सदस्य 


ईआर. काबोमू नाडा, 
उप प्रमुख निरीक्षक, 
उद्योग विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, 


उद्योग सदन, सी-सेक्टर, 


Serame-79, 
अरुणाचल प्रदेश 


सदस्य 


श्री कैलाश प्रसाद सिंह, 
प्रमुख बॉयलर निरीक्षक, बिहार 
तीसरा तल, सी ब्लॉक, 


नियोजन भवन, बेली रोड, 
पटना- 80000, बिहार 


सदस्य 


श्री गुंजन शुक्ला, 

प्रभारी प्रमुख बॉयलर निरीक्षक, 
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, 
छत्तीसगढ़ सरकार, 


महानदी हान दी भवन, अटलनगर, नया रायपुर 
छत्तीसगढ़ 


सदस्य 


श्री एस. पांडिया राजन, 

प्रमुख बॉयलर निरीक्षक, 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्‍ली सरकार, 
श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम विभाग, 

'सी' ब्लॉक, 5, शामनाथ amt, feeeft-40054 


सदस्य 


प्रमुख बॉयलर निरीक्षक, गोवा, 
कारखाना और बॉयलर निरीक्षणालय, 
अल्टीन्हो, पणजी- 40300, 

गोवा 


सदस्य 


श्री बी.एच. पटेल, 
बॉयलर निदेशक, 


तीसरी मंजिल, असरवा बहुमाली मकान, 


सदस्य 
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मजुश्री मिल कंपाउंड, गिरधरनगर, अहमदाबाद, 
T 


0. 


श्री संजय शर्मा, 

उपनिदेशक-सह-उपप्रमुख बॉयलर निरीक्षक, 
आईटीआई कॉम्प्लेक्स, एनआईटी-चतुर्थ, फरीदाबाद, 
हरियाणा 


सदस्य 


7. 


प्रमुख बॉयलर निरीक्षक, 


उद्योग निदेशालय, शिमला -77700, 
हिमाचल प्रदेश 


सदस्य 


2. 


झारखंड सरकार के प्रतिनिधि 


सदस्य 


3. 


कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि 


सदस्य 


4. 


ft प्रमोद पी 
निदेशक, कारखाना और बॉयलर, केरल 


सुरक्षा भवन, कुमारपुरम, 
मेडिकल कॉलेज पी.ओ., 


तिरुवनंतपुरम -69504, 
केरल 


सदस्य 


5. 


श्री धवल प्रकाश अंतपुरकर, 
Tare बॉयलर्स निदेशक, महाराष्ट्र 
कामगार भवन, सातवां तल, 


प्लॉट नंबर सी-20, ब्लॉक- "ई", बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, 
बांद्रा (ई), Has-400054, 
महाराष्ट्र 


सदस्य 


6. 


श्री बसंत निंगधौजम 
उपप्रमुख कारखाना और बॉयलर निरीक्षक, 


व्यापार, वाणिज्य और उद्योग निदेशालय, 


लम्फेलपत, इंफाल -795004 
मणिपुर 


सदस्य 


7. 


श्री बी. चीने, 
बॉयलर और कारखाना उपप्रमुख निरीक्षक, मेघालय सरकार, 


बॉयलर और कारखाना उपप्रमुख निरीक्षक का कार्यालय, 
कमरा सं. (79, एमएटीआई भवन WA, 


अपर सचिवालय, feretrt-79300, 
मेघालय। 


सदस्य 


8. 


श्री जोथनखुमा खियांग्ते, 
कारखाना निरीक्षक, 
श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय 


आइजोल-79600॥, 
मिजोरम 


सदस्य 
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9. 


श्री जी.पी. पटेल, 
बॉयलर निदेशक, 
क्वार्टर सं. 3 और 4, टाइप - 4, बी-सेक्टर, पिपलानी, 


बीएचईएल टाउनशिप, भोपाल -46202, 
मध्यप्रदेश। 


सदस्य 


20. 


श्रम आयुक्त सह कारखाना और बॉयलर प्रमुख निरीक्षक, 
श्रम आयुक्त कार्यालय, 


न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कोहिमा, 


नागालैंड 


सदस्य 


Zl 


ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि 


सदस्य 


22. 


श्री सतबीर सिंह, 
बॉयलर निदेशक, पंजाब 


हैमिल्टन ग्रैंड टावर्स के सामने, 
बेदी पैराडाइज रिजॉर्ट से सटा हुआ 
नकोदर रोड, वडाला चौक के पास 


जालंधर, पंजाब 


सदस्य 


23. 


कारखाना और बॉयलर प्रमुख निरीक्षक, 
6-सी, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, 
जयपुर - 302004, 

राजस्थान 


सदस्य 


24. 


श्री एस. गणेशन 

बॉयलर निदेशक, 

पहली मंजिल, (साउथ विंग), 
पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय परिसर, 


चैपक, 


चेन्नई - 600005 
तमिलनाडु। 


सदस्य 


25. 


श्री नूलू श्रीनिवास राव, 

संयुक्त बॉयलर निदेशक, 
W.4.2-2-647/782/0, तीसरी मंजिल, 
भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर, अजाम कॉम्प्लेक्स, 


शिवम रोड, बाग अंबरपेट, 


aartate-50003, 
तेलंगाना 


सदस्य 


26. 


ईआर. सूर्यपाल मजूमदार 
कारखाना और बॉयलर प्रमुख निरीक्षक, 


त्रिपुरा सरकार, 


कारखाना और बॉयलर संगठन, 
सुरक्षा भवन, पंडित नेहरू परिसर, 


सदस्य 
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गोरखा बस्ती, पी.ओ. कुंजबन-799006, अगरतला, 


kk 


27. 


श्री संदीप कुमार गुप्ता, 
निदेशक बॉयलर, उ.प्र 
श्रम आयुक्त कार्यालय, 
ग्रैंड FH US, कानपुर, उत्तर प्रदेश। 


सदस्य 


28. 


श्री ए.के. नागयान, 

कारखाना और बॉयलर सहायक निदेशक, उत्तराखंड सरकार 
298, हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द, 

देहरादून, 

उत्तराखंड 


सदस्य 


29. 


श्री सौमेन चक्रवर्ती, 

बॉयलर संयुक्त निदेशक, बॉयलर निदेशालय, 
एन.एस. Sa, के.एस. रॉय रोड, 
कोलकाता - 70000, 

पश्चिम बंगाल 


सदस्य 


30. 


श्री गौरव किशोर जोशी, 
उप सचिव (विनिर्माण) 
भारी उद्योग मंत्रालय, 


कमरा नंबर 476, उद्योग भवन, 
नई feeeft-0 0 


सदस्य 


3/. 


श्री संजय अग्रवाल, 


उप महाप्रबंधक (बॉयलर), 
पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन, 
भिलाई स्टील प्लांट 
भिलाई, जिला दुर्ग, 
छत्तीसगढ़ 


सदस्य 


32. 


कार्यकारी निदेशक, 


तेल उद्योग सुरक्षा निदिशालय (ओआईएसडी), 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

ओआईडीबी भवन, आठवीं मंजिल, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-73 
AITST-20 302, 

उत्तर प्रदेश। 


सदस्य 


33. 


श्री बी.एन. झा 
निदेशक (सुरक्षा) 


महानिदेशालय,फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई), 
श्रम और रोजगार मंत्रालय, 


एन.एस. मणिकर मार्ग, सिओन, मुंबई-400022, 
महाराष्ट्र 


सदस्य 


34. 


श्री संजीव चावला, 


सदस्य 
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निदेशक, 

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, 
w विंग, /7वीं मंजिल, निर्माण भवन, 
नई fereft-400 


35. 


श्री धीरज श्रीवास्तव, 


मुख्य अभियंता (थर्मल इंजीनियर्रिंग और प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग), 
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 


सेवा भवन, आर.के. पुरम, 
नई दिल्‍ली -70066 


सदस्य 


36. 


श्री रजनीश खोसला, 

एससी-ई और प्रमुख (मैकेनिकल इंजीनियर्रिंग विभाग), 
भारतीय मानक ब्यूरो 

मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, 

नई दिल्‍ली- 0002 


सदस्य 


37. 


श्री आर. मुरली, 
बॉयलर निरीक्षक, 


कारखाना और बॉयलर प्रमुख निरीक्षक कार्यालय, 
AMSAT रोड, गांधी नगर, 
पुड्चेरी 605009 


सदस्य 


38. 


ft एस वेंकटरमण, 


उप महाप्रबंधक (गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण), बॉयलर और हीटर 
व्यवसाय, 

rare लिमिटेड, 

एनर्जी हाउस, डी2 ब्लॉक, प्लॉट सं. 38 और 39, 

एमआईडीसी, चिंचवाड़, TI-409, 

महाराष्ट्र 


सदस्य 


39. 


श्री किशोर तपस्वी, 
सी/ओ फोर्ब्स विन्के प्रा. लिमिटेड, 


मुंबई पुणे रोड, कसारवाडी, Tt -4034, 
महाराष्ट्र 


सदस्य 


40. 


श्री बी. नागराजन, 

निदेशक, 

अश्विनी इंजीनियरिंग उद्योग, 

एस.एफ.28/, पुदुक्कुडी दक्षिण, त्रिची - तंजौर रोड, 


तंजौर -63402 
तमिलनाडु 


सदस्य 


44. 


श्री टी. गुरुनाथन, 
महा प्रबंधक (गुणवत्ता), 
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 


सदस्य 
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तिरुचिरापलली -620074, 
तमिलनाड़ 


42. 


श्री विनोद कुमार लूथरा, 

कारबार प्रमुख (औद्योगिक और हरित ऊर्जा बॉयलर) 
आईएसजीईसी हेवी इंजीनियर्रिंग लिमिटेड, 

ए-7, सेक्टर 63, ATST-2030, 

TAT TEM 


सदस्य 


43. 


श्री जरान इंजीनियर, 

अध्यक्ष (ऑपरेशन), 

इंडस्ट्रियल बॉयलर्स लिमिटेड, 

प्लॉट नंबर 227-228, जीआईडीसी, ATHt-39695, 
गुजरात 


सदस्य 


44. 


श्री राजिंदर सिंह, 

अध्यक्ष-इंजी, 

चीमा बॉयलर्स लिमिटेड, 

S-88, इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट, 
फेज-४॥॥-बी, सेक्टर-74, 

एस ए एस TTT-60055, 

पंजाब 


सदस्य 


45. 


श्री सुब्रत रे, 

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, 

औद्योगिक सेवा और अनुसंधान समूह, 

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर्रिंग 
अनुसंधान संस्थान, 

महात्मा गांधी एवेन्यू, दुर्गापुर-73209 

पश्चिम बंगाल। 


सदस्य 


46. 


डॉ. बी. शनमुगराजन, 

वरिष्ठ प्रबंधक, 

वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान, 

भारत sat इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 


तिरुचिरापलली-620 074, 
तमिलनाडु 


सदस्य 


47. 


श्री मनदीप कपूर, 

मुख्य महाप्रबंधक (एफईडी), 

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 

इंजीनियर्स इंडिया कार्यालय परिसर गुरुग्राम, 


AFET-6, एनएच-8, 


गुरुग्राम-]22004, हरियाणा 


सदस्य 
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48. 


श्री श्याम गोपालकुष्णन, 


वरिष्ठ डिजाइन मूल्यांकन विशेषज्ञ, 

VAMC इंस्पेक्शन सर्विसेज इंडिया एलएलपी 
63-64, कल्पतरु स्क्वायर, कोंडिविता लेन, 

अंधेरी पूर्व, मुंबई-400059 


सदस्य 


49. 


श्री वी. रामा सुब्रमण्यन, 

सीनियर एसोसिएट उपाध्यक्ष (वर्क्स), 
ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड, 
नेल्लीकुप्पम शुगर कॉम्प्लेक्स, 

सं. 38, कीलारुंगुआनम रोड, नेल्लीकृप्पम, 
कड़ाल्र - 607705 तमिलनाडु 


सदस्य 


50. 


श्री सी.एच. आनंद, 

Facer हेड-स्टेटिक इक्लकिपमेंट रिलायबिलिटी, 
रिफाइनरी डिवीजन, 

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 

कारपोरेट कार्य विभाग, एसएसओ- एनेक्स -6, 
मोतीखावडी, जामनगर -3642 

गुजरात 


सदस्य 


5/. 


श्री दीपांकर बिस्वास, 

महाप्रबंधक (पीई-एसजी), 

एन टी पी सी लिमिटेड, 

इंजीनियर्रिंग कार्यालय परिसर, 

प्लॉट सं. ए-8ए, सेक्टर-24, पोस्ट बॉक्स नंबर 3, 
AITST-20307, SAX TEM 


सदस्य 


52. 


श्री सी. अजित कुमार, 
उपाध्यक्ष, अदानी पावर लिमिटेड, 
अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, 


एस.जी. हाईवे, ASAATATS-38242, 


सदस्य 


53. 


श्री सुनील किसन खंदारे, 
निदेशक, 
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 


सेवा भवन, आर.के. पुरम, 
नई दिल्‍ली -70066 


सदस्य 


54. 


श्री पार्थप्रतिम ब्रह्मा, 
प्लॉट सं. 407, टेरा 7, प्राइमेक्स वेरटेरा, 


लवेंडर स्ट्रीट, मुगलिवक्कम, 
चेन्नई-0500425, 
तमिलनाडु 


सदस्य 
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55. श्री इश्तियाक अहमद खान, सदस्य 
प्रोपराइटर, 

सुपरमैक्स बॉयलर इंजीनियर्स, 

प्लॉट सं0.एल-88, एमआईडीसी तलोजा, रायगढ़, 
wat Hats-40208, 

महाराष्ट्र 


56. श्री आशुतोष खंडेलवाल, सदस्य 
प्रमुख (गुणवत्ता), 

एल एंड टी एम एचआई पाव रबॉयलर्स प्रा.लिमिटेड 
2/4, दिल्‍ली-मथुरा रोड, सराय मेट्रो स्टेशन के पास, 
wHettatatTa-2003, 

हरियाणा 


57. श्री लोकेश चौधरी, सदस्य I"! 
प्रमुख बॉयलर डिजाइन और इंजीनियर्रिंग, 
फोर्ब्स fee प्रा. लिमिटेड, 

बी 85, फेज़-2, चाकन इंडस्ट्रियल एरिया, 
सावरदारी, चाकन, ताल, खेड़, TH-4050, 
महाराष्ट्र 


[फा. सं. 4t-300/7/202-ataaz] 


मोहम्मद जकारिया खान युसूफजाय, वरिष्ठ विकास अधिकारी 


टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग UL, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 737 
(a), तारीख 6 फरवरी, 20/9 में प्रकाशित की गई AT 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th December, 2022 


99.0. 5749(E).— In exercise of the powers conferred by section 27A of the Boilers Act, 923 (5 of 923), 
the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Central Boilers Board, for a period 
of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and makes the following 
amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce and Industry, Department for 
Promotion of Industry and Internal Trade, number S.O. 737(E)., dated the 6" February, 20l9, namely: - 


2. In the said notification, for serial numbers 2 to 57 and the entries relating thereto, the following serial 
numbers and entries shall be substituted, namely:- 


“2. | Shri Somendra Nath Choudhary, Member 
Chief Inspector of Boilers, Assam 
Lalmati, Basistha, NH-37, P.O. Beltola, 
Guwahati-78029, 

Assam 

3. | Shri B. Uma Maheswara Rao, Member 
Director of Boilers, Andhra Pradesh 
Plot No. XIV-D5 & 6, 
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D.No.54-l0-9, 2" Floor, 

Opp. Autonagar New Telephone Exchange, 
Jawahar Autonagar, 

Vijayawada-520007, 

Andhra Pradesh 


Er. Kabom Nada, 

Deputy Chief Inspector, 
Department of Industries, 
Government of Arunachal Pradesh, 
Udyog Sadan, C-Sector, 
Itanagar-79, 

Arunachal Pradesh 


Member 


Shri Kailash Prasad Singh, 
Chief Boiler Inspector, Bihar 
3™ Floor, C Block, 

Niyojan Bhawan, 

Bailey Road, 

Patna- 80000, Bihar 


Member 


Shri Gunjan Shukla, 

Incharge Chief Inspector of Boilers, 
Department of Commerce and Industry 
Govt. of Chhattisgarh 

Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, 

Naya Raipur 

Chhattisgarh 


Member 


Shri S. Pandia Rajan, 

Chief Inspector of Boilers, 

Government of National Capital Territory of Delhi, 
Office of the Labour Commissioner, 

Labour Department, 

‘C’ Block, 5, Sham Nath Marg, 

Delhi-0054 


Member 


Chief Inspector of Boilers, Goa 
Inspectorate of Factories and Boilers, 
Altinho, Panaji — 40300], 

Goa 


Member 


Shri B.H. Patel, 

Director of Boilers, 

3™Floor, Asarwa Bahumali Makan, 
Majushree Mill Compound, Girdharnagar, 
Ahmedabad, 

Gujarat. 


Member 


0. 


Shri Sanjay Sharma, 

Deputy Director-cum-Deputy Chief Inspector of Boilers, 
ITI Complex, NIT-IV, Faridabad, 

Haryana 


Member 


IL. 


Chief Inspector of Boilers, 
Directorate of Industries 
Shimla-700, 

Himachal Pradesh 


Member 


2 


Representative of Government of Jharkhand 


Member 


3 


Representative of Government of Karnataka 


Member 


4. 


Shri Pramod P 

Director, Factories and Boilers, Kerala 
Suraksha Bhawan, Kumarapuram, 
Medical College P.O., 
Thiruvananthapuram —6950], 

Kerala 


Member 


5. 


Shri Dhawal Prakash Antapurkar, 
Director of Steam Boilers, Maharashtra 
Kamgar Bhawan, 7" Floor, 


Member 
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Plot No. C-20, Block- “E”, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai—40005, 
Maharashtra 


6. 


Shri Basant Ningthoujam 

Deputy Chief Inspector of Factories & Boiler, Directorate of Trade, 
Commerce and Industries, 

Lamphelpat, Imphal -795004 

Manipur 


Member 


7. 


Shri B. Chyne, 

Deputy Chief Inspector of Boilers & Factories, 

Govt. of Meghalaya 

Office of the Chief Inspector of Boilers and Factories, Room )२०.।9, 
MATI Building Annex, 

Additional Secretariat, Shillong-79300, 

Meghalaya. 


Member 


8. 


Shri Zothankhuma Khiangte, 

Inspector of Factories, 

Directorate of Labour, Employment, Skill Development & 
Entrepreneurship 

Aizawal-79600, 

Mizoram 


Member 


9. 


Shri G.P. Patel, 

Director of Boiler, 

Quarter No. 3 & 4, Type —IV, B-Sector, Piplani, 
BHEL Township, Bhopal-46202], 

Madhya Pradesh. 


Member 


20. 


Labour Commissioner cum Chief Inspector of Factories & Boilers, 
Office of the Labour Commissioner, 

New Capital Complex, Kohima, 

Nagaland 


Member 


2] 


Representative of Government of Odisha 


Member 


22 


Shri Satbir Singh, 

Director of Boilers, Punjab 

Opp. Hamilton Grand Towers, 
Adjoining Bedi Paradise Resort 
Nakodar Road, Near Wadala Chowk 
Jalandhar, Punjab 


Member 


23. 


Chief Inspector of Factories & Boilers, 
6-C, Jhalana Institutional Area, 

Jaipur — 302004, 

Rajasthan 


Member 


24 


Shri S. Ganesan 

Director of Boilers, 

First Floor, (South Wing), 
P.W.D. Office Compound, 
Chepauk, 

Chennai — 600005 

Tamil Nadu. 


Member 


25. 


Shri Nulu Srinivasa Rao, 

Joint Director of Boilers, 
H.No.2-2-647/82/A, 3" Floor, 

Above State Bank of India, Azam Complex, 
Shivam Road, Bagh Amberpet, 
Hyderabad-50003, 

Telangana 


Member 


26. 


Er. Suryapal Majumdar 

Chief Inspector of Factories & Boilers, 
Govt. of Tripura, 

Factories & Boilers Organisation, 


Member 
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Suraksha Bhavan, Pandit Nehru Complex, 
Gorkhabasti, P.O. Kunjaban-799006, Agartala, 
Tripura 


27. 


Shri Sandeep Kumar Gupta, 
Director of Boilers, UP 

Office of Labour Commissioner, 
Grand Trunk Road, Kanpur, 
Uttar Pradesh 


Member 


28. 


Shri A.K. Nagyan, 

Assistant Director of Factories & Boilers, 
Govt. of Uttarakhand 

298, Himgiri Vihar, Ajabpur Khurd, 
Dehradun, 

Uttarakhand 


Member 


29. 


Shri Soumen Chakrabarti, 
Joint Director of Boilers, 
Directorate of Boilers, 
N.S. Building, 

, K.S. Roy Road, 
Kolkata — 70000I, 

West Bengal 


Member 


30. 


Shri Gaurav Kishore Joshi, 
Deputy Secretary (Manufacturing) 
Ministry of Heavy Industries, 
Room No. 476, Udyog Bhawan, 
New Delhi-l0 (0| | 


Member 


3l. 


Shri Sanjay Agrawal, 

Deputy General Manager (Boilers), 
Power & Blowing Station, 

Bhilai Steel Plant 

Bhillai, District Durg, 

Chhattisgarh 


Member 


32. 


Executive Director, 

Oil Industry Safety Directorate (OISD), 
Ministry of Petroleum & Natural Gas 

OIDB Bhawan, gi Floor, Plot No.2, Sector-73 
Noida-20302, 

Uttar Pradesh 


Member 


33. 


Shri B.N. Jha 

Director (Safety) 

Directorate General Factory Advice Service and Labour Institute 
(DGFASLD, 

Ministry of Labour and Employment, 

N.S. Manikar Marg, SION, Mumbai-400022, 

Maharashtra 


Member 


34. 


Shri Sanjeev Chawla, 

Director, 

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, 
‘A’ Wing, 77 Floor, Nirman Bhawan, 

New 02[॥-|  0()| | 


Member 


35. 


Shri Dhiraj Srivastva, 

Chief Engineer (Thermal Engineering and Technology Development 
Division ), 

Central Electricity Authority 

Sewa Bhavan, R.K. Puram, 

New Delhi-0066 


Member 


36. 


Shri Rajneesh Khosla, 

Sc-E and Head (Mechanical Engineering Department), 
Bureau of Indian Standards 

Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, 


Member 
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37. 


Shri R. Murali, 

Inspector of Boilers, 

Office of the Chief Inspector of Factories and Boilers, Vazhudavur 
Road, Gandhi Nagar, 

Puducherry-605009 


Member 


38. 


Shri S. Venkatramana, 

Deputy General Manager (Quality Assurance and Control), Boiler & 
Heater Business , 

Thermax Ltd, 

Energy House, D I Block, Plot No. 38 & 39, 

MIDC, Chinchwad, Pune-409, 

Maharashtra 


Member 


39. 


Shri Kishore Tapaswi, 

C/o Forbes Vyncke Pvt. Ltd., 
Mumbai Pune Road, 
Kasarwadi, Pune-4034, 
Maharashtra 


Member 


40. 


Shri B. Nagarajan, 

Director, 

Ashwini Engineering Industries, 
5.7,26/], Pudukkudi South, 
Trichy — Tanjore Road, 

Tanjore -63402 

Tamil Nadu 


Member 


4l. 


Shri T. Gurunathan, 

General Manager (Quality), 
Bharat Heavy Electricals Limited 
Tiruchirappalli-62004, 

Tamil Nadu 


Member 


42. 


Shri Vinod Kumar Luthra, 

Business Head(Industrial & Green Energy Boilers) ISGEC Heavy 
Engineering Ltd., 

A-7, Sector 63, Noida-2030], 

Uttar Pradesh 


Member 


43. 


Shri Zaraan Engineer, 

President (Operation), 

Industrial Boilers Ltd., 

Plot No. 227-228, GIDC, Vapi-39695, 
Gujarat 


Member 


44. 


Shri Rajinder Singh, 
President-Engg., 

Cheema Boilers Ltd., 

D-88, Industrial Focal Point, 
Phase VIII-B, Sector-74, 
SAS Nagar-!60055, 

Punjab 


Member 


45. 


Shri Subrata Ray, 

Sr. Technical Officer, 

Industrial Service and Research Group, 

Council of Scientific and Industrial Research -Central Mechanical 
Engineering 

Research Institute, 

Mahatma Gandhi Avenue, 

Durgapur-73209 

West Bengal. 


Member 


46. 


Dr. B. Shanmugarajan, 
Senior Manager, 
Welding Research Institute, 


Member 
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Bharat Heavy Electricals Limited, 
Tiruchirappalli-620 04, 
Tamil Nadu 


47. 


Shri Mandip Kapoor, 

Chief General Manger (FED), 

Engineers India Limited 

Engineers India Office Complex Gurugram, 
Sector-l6, NH-8, 

Gurugram-2200I, 

Haryana 


Member 


48. 


Shri Shyam Gopalakrishnan, 

Senior Design Appraisal Specialist, 
LRQA Inspection Services India LLP 
63-64, Kalpataru Square, Kondivita Lane, 
Andheri East, Mumbai-400059 


Member 


49. 


Shri V. Ramasubramanian, 

Senior Associate Vice President (Works), 

E.I.D. Parry (india) Ltd., 

Nellikuppam Sugar Complex, 

No. 38, Keelarunguanam Road, Nellikuppam, Caddalore-60705 
Tamil Nadu 


Member 


50. 


Shri C.H. Anand, 

Cluster Head-Static Equipment Reliability, 
Refinery Division, 

Reliance Industries Ltd., 

Corporate Affairs Department, SSO-Annex-6, 
Motikhavadi, Jamnagar-3642 

Gujarat 


Member 


Sl. 


Shri Dipankar Biswas, 

General Manager (PE-SG), 

NTPC Limited, 

Engineering Office Complex, 

Plot No. A-8A, Sector-24, Post Box ९४०.3, 
Noida-20307, 

Uttar Pradesh 


Member 


52. 


Shri C. Ajith Kumar, 

Vice President, 

Adani Power Ltd., 

Adani Corporate House, Shantigram, 
S.G. Highway, Ahmedabad-38242], 
Gujarat 


Member 


53. 


Shri Sunil Kisan Khandare, 
Director, 

Bureau of Energy Efficiency 
Sewa Bhawan, R.K. Puram, 
New Delhi-0066 


Member 


34. 


Shri Parthapratim Brahma, 

Flat No. 407, Terra 7, Primex Verterra, 
Lavender Street, Mugalivakkam, 
Chennai-60025, 

Tamil Nadu 


Member 


DD; 


Shri Ishteyaque Ahmed Khan, 
Proprietor, 

Supermax Boiler Engineers, 

Plot No. L-88, MIDC Taloja, Raigad, 
Navi Mumbai-40208, 

Maharashtra 


Member 


56. 


Shri Asutosh Khandelwal, 

Head (Quality), 

L&T-MHI Power Boilers Pvt. Ltd. 

2/4, Delhi- Mathura Road, Near Sarai Metro Station, 


Member 
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Faridabad-l2003, 


Haryana 

57. | Shri Lokesh Chaudhary, 

Head Boilers Design and Engineering, 

Forbes Vyncke Pvt. Ltd., 

B 85, Phase-II, Chakan Industrial Area, 

Sawardari, Chakan, Tal, Khed, Pune-4050, Maharashtra 


Member”. 


[F. No. P-300//202-Boiler] 


MOHAMMAD ZAKARIA KHAN YUSUFZAI, Senior Development Officer 


Note: 


The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section 
(ii), vide notification number S.O. 737 (E) dated the 6th February, 209 
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